Sehr starker 20 kg !!! Chembuster aus 
umweltfreundlichen Acrylharz! 


Der Chembuster ist aus Acrylharz der Marke ACRYSTAL® gegossen. 
Dieses Acrylharz ist ungiftig und geruchslos! 

Es enthalt, im Gegensatz zu giftigen Polyester- und Epoxidharz, 
keinerlei aggressive Bestandteile oder L6sungsmittel! 


e Der Chembuster ist ein Gerdat mit dessen Hilfe man die 


Erde, den Himmel, die Natur reinigen und wieder 
beleben kann. 

- Er sorgt dafiir dass das Wetter bzw. das Klima wieder 
so ist wie es von der Natur vorgesehen ist. 

¢ Das heif§t er setzt der Wettermanipulation durch 
Chemtrails ein Ende. 
Was Chemtrails sind, steht hier! (klick! ) 

¢- Und sorgt gleichzeitig fiir Harmonie und frische 
lebendige Energie. 


e Durch Chemtrails, Elektrosmog und Funkstrahlung der 
(Handy-)Sendemasten kommt die 


Lebensenergie, auch Orgon genannt, in einen erstarrten 
Zustand. Sie ist tot und unbeweglich, 

die Lebensengie staut sich. Man nennt diese Energie 
dann " deadly orgon energy ", DOR 

bzw. tote Orgon Energie. 


e Das macht Mensch, Tier und Natur krank. 


e Der Chembuster zieht diese tote Energie( DOR) an, 
wandelt sie um, und gibt wieder frische, lebendige, 
unverbrauchte Lebensenergie ab. 


e Wie der Chembuster genau arbeitet steht hier! (klick! ) 


Aufbau des Chembusters: 


Der Chembuster ist aus weiSen umweltfreundlichen Acrylharz gegossen. 


Warum weil? 


Viele glauben, da Weif die Abwesenheit von Farbe sei. Das Gegenteil ist der 
Fall: Weif§ beinhaltet samtliche Farben. Es ist die Verbindung von allen 
anderen existierenden Farben. 


Die besondere Fahigkeit des menschlichen Sehapparates, Licht 
unterschiedlicher Wellenlange bzw. Frequenzen als verschiedenfarbig zu 
unterscheiden nennt man Farbensehen. An der Farbwahrnehmung sind 
grundsatzlich zwei Prozesse beteiligt, namlich ein physiologischer im Auge 
und ein psychischer im Gehirn. Das Farbensehen wird durch die Young- 
Helmholtzsche Dreifarbentheorie mit den Grund- und Primarfarben Rot, 
Grin und Blau erklart. Aus diesen Grundfarben entstehen durch additive 
Farbmischungen die Farben Gelb (aus Rot und Grin), Blaugriin bzw. Cyan 
(aus Griin und Blau), Purpur bzw. Magenta (aus Blau und Rot) und beim 
Zusammentreffen aller drei Farben Weif. 


Dadurch hat der Chembuster ein sehr breites Wirkspektrum! Weil er alle 
Farben in sich vereint und somit alle Frequenzen der Farben abdeckt! 


Grundaufbau: 


Im Fu bzw. im Boden des Chembusters sind zwei Galaxy Spulen eingegossen. 
Das sind Spulen aus Kupferdraht in Form einer Spiralgalaxie! 

Eine Spirale zieht Energie bzw. DOR = "deadly orgon energy" an, die andere 
gibt Energie bzw. frische gereinigte Lebensenergie( OR = Orgon) ab! 


Das Erdungskabel ist fiir die Erdung des Chembusters vorgesehen, falls dieser 
in der Wohnung oder auf dem Balkon betrieben werden soll. Da hier( 
Wohnung, Balkon) der Chembuster nicht direkt auf der Erde bzw. auf Stein 
steht! 


Der Chembuster ist nach dem Feng Shui Langenmaf berechnet und gebaut. 
Nach Feng Shui gibt es vorteilhafte Langen, die die Lebensenergie fordern 
und positive Eigenschaften inne haben. Und solche Langen die sich ehr negativ 
auf die Lebensenergie auswirken! 


Die Galaxy Spulen haben eine Lange von 86cm, was fiir Gliick, Geld und 
Reichtum steht. 


Das Erdungskabel hat eine Lange von 39cm, was fiir Glick bei Priifungen 
steht. 


Erste Schicht: 


Der Chembuster ist in mehreren Schichten gegossen. Diese Schichten bestehen 
aus: 
Umweltfreundlichen Acrylharz und verschiedenen Metallpartikeln bzw 


Metallspanen. 

Es kommen Rotguss- und Messingspanen, Stahl- und Edelstahlspanen, sowie 
Aluminiumspane zum Einsatz. 

Die Spanen werden in verschiedenen Groen, von klein bis gro, verwendet. 
Damit wird gewahrleistet dass alle Formen von DOR optimal neutralisiert 
werden! 


Innen Aufbau: 


6 Kupferrohre, die eine Lange von 22 cm haben und einen Durchmesser von 
28 mm. 


Die Rohre sind mit Kupfer-Endkappen nach unten verschlofen. 


Diese 22 cm Lange der Rohre ist auch nach dem Feng Shui Langenmaft 
berechnet und steht fiir problemlose Bewaltigung von Problemen. 


Die Schablone dient der optimalen Ausrichtung der Rohre, damit alles 
symetrisch und gerade wird! 


Zweite Schicht: 


In den Rohren werden grofe, klare, natiirlich gewachsene Kristalle mit 
eingegossen. 

Jeweils drei Rohre befinden sich tiber einer der zwei Galaxy Spiralen. In den 3 
Rohren tiber der anziehenden Spirale befinden sich die Kristalle mit der 
Spitze nach unten. Die Kristalle lenken die Energie zusatzlich in den 
Chembuster hinein. 

In den 3 Rohren tiber der energie-abgebenden Spirale befinden sich die 
Kristalle mit der Spitze nach oben. 


Die 6 grofen Bergkristall Spitzen, sind in den Rohren mit eingegossen, 
dadurch ist der Chembuster absolut unempfindlich gegen Regen und Frost 
und die Kristalle halten praktisch ewig. 


Damit alles gerade und symetrisch ausharten kann, wird der Aufbau mit 6 
weiteren Rohren kompletiert. Dabei wird auf absolute Genauigkeit( siehe 
Wasserwaage) geachtet! 


Dritte Schicht: 


In der Mitte befindet sich das 7. Rohr. Welches als Affirmationsfach dient, 
dort kénnen Sie Gegenstande, Fotos oder auch Spriiche bzw. Worte( auf ein 
Stiick Papier geschrieben) wie z.B. Liebe einlegen! 


Dadurch strahlit der Chembuster eine Energie ganz nach [Ihren Winschen 
bzw. Affirmationen aus! 


Das Rohr in der Mitte des Chembusters ist 17 cm lang und 28 mm im 
Durchmesser, eine Kappe zum Wasserdichten verschlieen wird mitgeliefert! 
Sie konnen auch einen Kristall in dieses Rohr legen, und haben somit einen 7 
Rohr Chembuster! 

Nach dem Feng Shui Langenmaf entsrechen 17 cm einer gesegneten 
Nachkommenschaft, das heif&t der Chembuster bzw. die Idee wird sich positiv 
verbreiten. 


Folgende Steine/ Mineralien sind mit eingegossen: Achat, Amethyst, Aragonit, 


Bergkristall, China-Jade, Fluorit, Griin-Quarz, Onyx-Marmor, Rosenquarz, 
Selenit und Sodalith! 


Die verwendeten Steine stehen fiir folgende Eigenschaften: 


Achat: Geborgenheit, Einfachheit, Gliickseligkeit 
Amethyst: Bewusstheit, Meditation, Aufrichtigkeit 
Aragonit: Sicherheit, Ruhe, Kreativitat 


Bergkristall: Klarheit, Selbsterkenntnis, Durchsetzungsvermégen 
China-Jade: Schutz, Frieden, Stabilitat 

Fluorit: Intuition, Konzentration, Freiheit 

Griin-Quarz: Starke, Entspannung, Gelassenheit 

Onyx-Marmor: Ruhe, Toleranz, Flexibilitat 

Rosenquarz: __Einfiihlungsvermégen, Liebesfahigkeit, Herzenskraft 
Selenit: Gelassenheit, Zuversicht, Heiterkeit 

Sodalith: Wahrheit, Vertrauen, Hoffnung 


Aufferdem ist noch Katzengold bzw. Pyrit als Katalysator mit eingegossen. 
Dadurch ist die reinigende Wirkung des Chembusters gré8er. 


Letzte Schicht und Fertig ist der Chembuster: 


Dieser 20 kg schwere Chembuster kostet 365 euro! 


Zusatzlich werden noch 6 28 mm Kupferrohre ben6tigt. Ich verkaufe die 
Kupferrohre mit einen Lange von 155 cm. Nach Feng Shui steht diese Lange 
fiir Wohlstand, Macht und hohe Ehre fiir die Famile! 

Diese 155 cm + die 22 cm aus dem Chembuster ergeben 177 cm, was fiir 
Uberflu& an Wohlstand steht. Wenn das keine rosigen Aussichten fiir den 
einzelnen und die Menschheit bzw. fiir die Erde sind :) . 


Weiterhin wird eine schone, sehr stabile Schablone aus einem Sttick echtem 
Holz mitgeliefert! Plus 6 Verbindungstungstiicke, um die Rohre mit dem 
Chembuster zu Verbinden. 


Der Preis fiir die 6 28 mm 155 cm langen Rohre + die 6 Verbindungsstiicke + 
die Holsschablone betragt 105 euro. ( + 5 Euro Versandzuschlag) 


Nachfolgend einige Bilder der Wirksamkeit: 


